Rs/JLJMMCO 
巻 付け ベル ト (HwB1000) 


取付 説明 書 


この た び は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま 
す 。 こ の 取付 説明 書 は 、 本 製品 の 使い か た と 使用 上 の 注意 事項 に つ 
いて 記載 し て いま す 。 ご 使用 前 に は 必ず 、 こ の 取付 説明 書 を 人 纏 
読み いた だ き 、 事 故 が 起こ ら な いよ う 、 内 容 に し た が っ て 正しく お 使い 
國語 細 財 また お 読み に な っ た 後 も 、 こ の 取付 説明 書 を すぐ に 取り 出 
せる 所 へ 大 切 に 保存 し て くだ さい 


人 @ 注 意 
・ 本 製品 を 使用 する 際 に は 、 必 ず 映 社 製 電柱 用 ベル ト (HDB-354) 


ce ご 過 人 は し ご の 踏 で ん が 電柱 や ポー ル に あたら な いよ う 
e 本 製品 は 、ANE- ビ F(F 型 、 MD-D 型 、MDE-D 型 、SX-D 型 (54、 

61、74、81、95、103 の み ) で 使用 で きま す 。 該 当 機種 以外 に は 

電柱 用 ベル ト が 取り 付け で き な い た め ご 使用 いた だ け ま せん 。 


@@ 部 品 表 


十字 穴 付 トラ ス 小 ネジ 
M5x15 


ゆる み 止 め ナ ッ ト M5 


本 製品 に は ゆる み 止 め ナ ッ ト を 使用 し て いま す 。 
” め る 際 に は 回 く 感じ ます か が 、 その まま 締め 切っ て くだ さい 。 


@ 必 要 工 具 


1 | 支柱 へ の 穴あけ 


ANE-F(FX) 型 で 上 部 補強 金具 に ガイ ド 用 の 穴 が ある 場合 

(] ) 上 は し ご 最上 部 の 支柱 内 側 を 確認 いた だ き 、 上 部 補強 金具 に 4 箇所 穴 が 
ある 場合 、 そ の うち ら 2 ド 導 で す 。 そ の 穴 を 利用 し て 支柱 まで の 
5.5 の 穴 を あけ くだ さ 上 部 補強 金具 


| 生 ) 
イク フー イノ ク 
BR し 支柱 生 - の 5.5 の ガイ ド 穴 (支柱 まで 穴 が 
あい て いま せん ) 
ANE-F 型 で 上 部 補強 金具 に ガイ ド 用 の 7 が な い 場 古 
(1) 上 は し ご の 支柱 内 側 を 確認 いた だ き 、 上 部 補強 金具 に 二 箇 所 し か 穴 が あい 
て いな い 場 合 、 上 部 補強 y 具 と 支柱 に 通す る 穴 を あけ る 必要 が あり ま 


す 。 下 に ある ガイ ド 紙 を 切り 取り 、 支 柱 外 側 の スト ッ パ ー 下端 の 位置 に 「 支 
柱 中 央 ] と 書い て ある 線 が 支柱 の 中 央 に な る よう に 貼り 付け て くだ さい 。 


リッ 


ビ ロ 


Ta 


Ei 5 
ー 琶 中 内 4 』 
MOED) き Ei メト パー 時 NE 9 ンチ 


スト ッ パ ー 支柱 


(2) 「 ポ ンチ 位置 」 と 書い て いる 二 箇 所 を ね ら っ て ポン チ を 打ち 、 そ の 位置 に 
の 5.5 の 穴 を あけ て くだ さい 


⑤ 


中 N/ NN/ 


の 5.5 の 穴 


すでに あい て いる 穴 


MD-D 型 、MDE-D 型 、SX-D 型 の 場合 
(1) 下 に ある ガイ ド 紙 を 切り 取り 、 支 柱 外 側 の ヘッ ドカ バー 下端 の 位置 に 「 支 
柱 中 央 ] と 書い て ある 線 が 支柱 の 中 央 に な る よう に 貼り 付け て こく だ さい 


ヘッ ドカ バ 支柱 
(2) 「 ポ ンチ 位置 」 と 書い て いる 二 箇 所 を ね ら っ て ポン チ を 打ち 、 そ の 位置 に 
の 5.5 の 穴 を あけ て くだ さい 。 


ら | は し ご へ の 取付 け 


下図 の よう に の 5.5 に 穴あけ し た 支柱 の 内 側 に 、 巻 付け ベル ト 本 体 を 
取り 付け ます 。 そ の 時 、 昇 降 面 側 か ら み て 右側 に バッ クル が 来る よう 
に し ます 。 


生 側 


バッ クル 


使用 方 法 

作業 は 二 人 で 行っ て くだ さい 

] ) 電 柱 用 ベル ト 、 巻 付け ベル ト が 支柱 に し っ か り 取 り 付け て ある こ 
と 、 は し ご 本 体 に 異常 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 

ら ) 電柱 用 ベル ト だ けが 電柱 や ポール に あたる よう に 、 は し ご の 立て 
掛け 角度 を 約 75 度 に な る よう 調整 し ます 。 


3) 補助 者 が し っ かり と 両手 で 支え た 状態 で は し ご に 昇り 巻 付け べ 
ルト を 柱 に 巻き 付け た 後 、 フ ブッ ク を し っ かり ロッ ク し ます 。 


ヽ 、 フッ ク を ロッ ク す る 。 


(4) バ ッ ク ル の ボタ ン が 柱 の 側 で は な く 外 側 に あり 、 ベ ルト が よじ れ 
て いな いこ と を 確認 後 、 バ パッ クル の ボタ ン を 押し な が ら ベ ルト を 
引き し っ か り と 固定 し て くだ さい 


ベル ト ボタ ン 


| レー デー 


ベル ト を 引く 


NN ヘッ ドカ バー 下端 (SX-D、MD-D、MDE-D) ま た は スト ッ パ ー 下 端 (ANE-F(FX)) 


(5) 完 成 図 


HDB- 354 
ベル ト 


AN | ーー 巻 付け ベル ト 


ベル ト の バッ クル へ の 通し 方 
ベル ト が 外れ た 場合 は ボタ ン を 押し な が ら バ ッ ク ル の 裏 か ら 表 に 向 
か っ て ベル ト を 通し て くだ さい 。 


裏 か ら 表 に シク 


安全 の た め に 必ず 守っ て いた だ きた いこ と 


便 は し ご 適合 機種 以外 に 取付 け て 使わ な いで くだ さ 


@ は し ご 適合 機種 本 体 添付 の 「 取 扱 説明 書 」 2 本 し 
ト 添付 の 「 取 付 説 明 書 」 も あわ せ て お 読 之 み くだ さ 

ご 使用 前 に ボルト の ゆる み を 確認 し 、 半 ルト を 締 
め て 固定 し て くだ さい 。 抜 け 落 ち が あ っ た 場合 は 必ず 弊社 
まで ご 相談 いた だ き 、 新 し い ボ ルト で 締め て 固定 し て くだ さ 
い 。 加 部 品 に 破損 や 変形 が ある 場合 は 破棄 し て くだ さい 

信 床 や 地面 が 滑り や すい 場所 に は 、 設 置 し な いで くだ さい 

@ は し ご が 安定 し な い 場 所 に は 設置 し な いで くだ さい 。 


人 ボタン を 押す 
へ 、 
N Rs ルイ つつ 株 式 会 社 
ュー 〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-1-1 お 客 様相 談 室 凍 司 0120-302-669 
0:0016:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 寺 日 祝 を 除く 201710g-AL 
すでに あい て いる 穴 の 5.5 の 穴 
キリ トリ 線 - 
ガイ ド 紙 ガイ ド 紙 
130 130 
に に 
支柱 中 央 支柱 中 央 


NN ヘッ ドカ バー 下端 (SX-D、MD-D、MDE-D) ま た は スト ッ パ ー 下 端 (ANE-F(FX)) 


- キ リト リ 線 - 


